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  فتاوى المرأة المسلمة

  صلاة المستحاضة بسبب وضع شريحه لمنع الحمل/الإثنـين(12-6-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  وضعت شريحة لمنع الحمل فصار ينزل قطرات مستمرة كلما رأيت نفسي وجدت قطر الدم. هذه الحالة لها ثلاثة اشهر والى الان. لا اعرف دورا سورة متى فكيف اصلي؟ هذه استحاضة يا بنيتي
  -
    
      00:00:03
    
  



  هذه استحاضة بارك الله فيك. تلك استحاضة لا تمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من العبادات اللي تشتال لها طهارة وعلى كل حال اذا كنت تعرفين مدة الدورة مسلا من عشرين لخمسة وعشرين دورة انت متعودة على على هذا فهذه المدة بعينها
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  يعني هي التي تمتنعين فيها عن ما يشتاط له الطهارة من العبادات ويبقى ما عدا ذلك على اصل الحل. فدم الاستحاضة لا يمنعك صلاة ولا صياما وعلى كل حال اهل العلم يقولون في المستحاضة
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  المميزة تعمل بتمييزها لتعرف تميز دم الحيض باللون او بالرائحة المميزة تعمل آآ بتمييزها والمعتادة تعمل بعادتها المميزة تعمل بتمييزها والمعتادة تعمله بعادتها والاصل في الدم اللي بيسمر التلات شهور لا يمكن ان يكون دم حيض لان اقصى مدة للحيض خمستاشر يوم بارك الله فيه
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